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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
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λριΰί Λ3ίί/οα. 21123 


Οργανισμός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος «ΟΙΚΟΣ 3ΕΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΑΛΨΕΏΣ ΑΣΘΕΝΩΝ». 

Ο ΓΓΙΟΤΡΓΟΣ ΓΓΒΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙίΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τ':ς διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρ-ίρου 10 
του Ν. 1397/θ3 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΣΤΗΜΑ ΪΓΕΙΑΣ» (ΦΒΚ 
143/Α/83),. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/86 «Ενιαίο πλαίσιο ορ¬ 
γάνωσης των Νοσοκοϊυΐίείων')) (ΦΕΚ 32/Α/86). 

3. Την 90/28.7.86 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσηλευτικού 
Ιδιρύματος «ΟΐίΙκος Ξενίας και πειρ'ΐν&άλψβωις :ι»·δΙενών», .«πο- 
φασίζομμε: 

Άρ-δρο 1. 

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα «Οίκος Ξενίας και Περι·3άλ- 
ψεως Ασθενών» που εχει ιδρυ·3εί με την |857/69 συστατική 
πράξη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και εγκρί- 
δηκέ με το Β.Δ. 588/69 (οπερί συστάσεως κοινωφελούς Νο- 
σηΐλευτ κού Ιδρύματος υπό την επωνυαία «Οίκος Ξενίας κ,αι 
Περιδάλψεως Ασδεν,ών» (ΦΕΚ 180/Α/69) που λειτουρ¬ 
γούσε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει υπαχδεί 
στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 «περί οργανώσεως της 
Ιατρικής Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 25,4/Α/53) και αποτελεί νο¬ 
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τις διατά¬ 
ξεις του Ν. Δ/τος αυτού, δπως’τροποχοΊήδηκαν και συμπλη- 
ρώ·δηικαν μεταγενέστερα και από τις διατάξεις του Ν. 1397/ 
1983 ((Ε·9νικό Σύστημα Τγείας», οργανώνεται και λειτουρ¬ 
γεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

Άρ·&ροι 2. 

Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα, 

1. Το Νοσοκομείο αυτό ορίζεται ως Ν^αρχιακό Γενικό 
Ογκολογικό και μετονομάζεται σε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙ¬ 
ΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». 

2. Έδρα "της κεντρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι 
η Κηφησιά Αττικής. 

3. Το Νοοκομειίο έχει σφραγίδα στρογγυλή στην οπο·ία ανα¬ 
γράφονται σε επάλληλους κύκλους« «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ¬ 
ΚΡΑΤΙΑ — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ — ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕ 
ΝΙΚΟ ΟΓ,ΚΟΛΟΓΕΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και στη μέση το Εΰΐνόσημο, 


Άρ·&ρο 3. 

Σκοπός. 

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι: 

α) Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκτοίση της διάρ'ίίρω- 
σης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, πρωτοδάδμιος και δευτε- 
ροδά·&μιας· περί·&αλψης, ισότιμα για κά'δε πολίτη, άνεξάρ- 
τητα από την οικονομική, και επαγγελματική του κατάστ'α< 
ση, σύμφωνα με τους κανόνες του «Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και ειδικότερα η πρόληψη, διάγνωση και ΰΒραπεία 
των νεοπλασιών και των συνοκρών με αυτές πα·&ήσεων. 

■β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας. 

γ), Η εφαρμογή π,ρογραμμιάτων βιδίκίευσης, συνεχούς εκ¬ 
παίδευσης γιατρών, κα-&ώς και εκπαίδευσης και επιμόρε».»- 
σης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας. 

ΆρΑρο 4. 

Έΐσοδα. 


Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι: 

α) Ο:· επιχορηγήσεις από τον κρατικό τακτικό προϋπολο- 
γϊ^μό και από τον προυπολογισμο δημοσίων επενδύσεων. ^ 
β) Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές 
αμο^ές για παροχή υπηρεσιών. 

γ) Οι πρόσοδοι από την ιίδ^α αυτού περιουσία. 

δ) Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις κλπ- 

Άρίρο 5. 

Δύναμη κρεβατιών, 

Η,συνολική δύναμη του Νοιοκομείου ορίζεται σε τριακόσια 
1300) κρεδάτια. 

Άρ·&ρο 6. 

Διάκριση Υπηρεσιών. 

1..Το Νοσοκομείο αυτό απαρτίζεται από τις υπηρεσίες; 


α) Ιατρική 
{5)' Νοσηλευτική 
γ) Διοικητική. 

2 Κάθε'τΐιτηρεσία· έχει τη δική τιης ξεχωριστή, συγ,κρητη- 
« κσι ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες ε^αι με- 
αξό τους ισότιμες και. υπάγονται· ιεραρχικα στον Πρόεδρό 
συ Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

3. Το προσωπικό που ·Μπο&βϊ«ίται και υπηρετεί σε άλλη 
πηρεσία απ’ αυτή που υπάγεται κατά κλάδο και καιτ·^ρία 
ύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής υπαγετα. 
ιραρχίϊΐά στην υπηρεσία που υπηρετεί. 
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Άρθρο 7 

Διάρθρωση Ιατρικής ϊπηρεσίας 
1.Η Ιατριπή^πηρεσίο του Νοσοκομείου διαρθρώνεται: 

α ' ^·'οϋ5_22Ηίΐ£ϊ_ 

α1.Παθολογικά με δύναμη εκατίυ εβδομήντα (17ΰ) κρεββάτια. 
ο3.Χειρουργικά με δύναμη εκατάν είκοσι πέντε (Ί 25 ) κρεββάτια. 
α3·Υυχιατρικά με δύναμη πέντε (5) κρεββάτια. 
α4.Βργαστηριακά. 


Τα μέλη (8) και (γ) εκλέγονται γιο δύο (2) χράυιο με μυστι 

κή ψηφοφορία απά το νοσηλευτικά προσωπικά του αντίστοιχου τομέα,που συ- 
νέρχεται με πρόσκληση του Προϊσταμένου αυτού. 

Τα μέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον 
Αντιπρόεδρο μεταξύ των υπό στοιχείων (β) μελών και του Γραμματέα 
μεταξύ των υπό στοιχείων (γ) μελών.Η Νοσηλευτική Επιτροπή γνωμοδοτεί 
για κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και εισηγείτσι σχετικά με τον Πρόεδρό της στα αρμόδια όργανα 
του Νοσοκομείου. 


β1.Ημερήσιας Νοσηλείας 
β2.Επειγόντων Περιστατικών 

2.Κάθε τομέας, διαρθρώνεται σε τμήματα και μονάδες ως εξής: 

Τ^ιή^ατα^ 

α. Τρία (3) Παθολογικά-Ογκολογικά 
ρ. Ένα (1) Καρδιολογικό 
Ένα (1) Αιματολογικό 
ί. Ένα (1) Ακτινοθεραπευτικό 

Τ|ΐή|ΐατα£ 

' α. Ένα (1) Χειρουργικό 
β,Ένα (1) Γυναικολο^ικί^ 

^, Ένα (1) Ορθοπεδικό 
.. ί.Ένα (1) Αναισθησιολογικό 

Μία (1) Εντατικής θεραπείας 

Τ^ιή^ιατα^ 

Ένα (1) Ψυχιατρικό 

ϊϋίΐίδΗΐ 

α. Ένα (1) Μικροβιολογικό 
ρ. Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό 

Ένα (Ί) Αιματολογικό-Αιμοδοσίας 
ο. Ένα (1) Παθολογοανατομικό 
Ζ* Ένα -(1) Κυτταρολογικό 
6Γ, Ένα (Ί) Βιοχημικό 
Ένα Φαρμακευτικό 

3.Στους- τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία αντίστοιχων ειδι¬ 
κοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 


Έ ρ θ ρ ο 9 

Διάρθρωση Διοικητικής Υπηρεσίας 

1.Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) 

Υποδιευθύνσεις: 

α)Υπο6ιεύθυνση Διοικητικού 

β)Υποδιεύθυνοη Τεχνικού 

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τμήματα και αυτοτελή γράφε ία,όπως στις 
ακόλουθες παραγράφους. 

2^|_Υποδιεύθυνσ3^Δ^2ϋ2ϋίί2ί-22Ζ-ίΗίΗ5Ι5Ι 

α.Προσωπικού 
β.Γραμματείας 
γ.Οικονομικού 
δ.Είνησης Αρρώστων 
ε.Διατροφής 

στ.Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 
ζ.&?ιυωνικής Υπηρεσίας 
η.Ι^ηροφορ ικής-0 ργάυωσης 
8.Παραιατρικών Επαγγελμάτων (Τεχνολόγων) 

Στ α αυτοτε λή Γραφεία: 

α.Επιστασίας 
β.Ιματισμού 

^.Η,^ΎποδιεύθυνσηΤεχνικρύ-στατμήματα^ 
α.Τεχνικού 

β.Βιοιατρικής Τεχνολογίας 

Άρθρο 10 
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών 

Οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας του.Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως: 

1 .Α2^ιοδιότ2τε2_^^τρ^κ^£__Υπ22εσ^ας_ε_ίνα_ι^_^· 

Η προώθηση κα: προαγωγή της·'υγε£ας,της έρευνας και, της εκπαίδευσης, 
η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμάς και ο έλεγχος των παρε- 
χομένων υπηρεσιών. 


Άρθρο 8 

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

1.Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και'διαρθρώνεται σε τρείς 
(3) τομείς,Ίο,2ο και 3ο,που ο καθένας διαρθρώνεται σε νοσηλευτικά τμή¬ 
ματα ως ακολούθως: 

α)0 Ίος τομέας σε πέντε (5) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικά τομ'έα 
της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

β)0 2ος τομέαςσε πέντε (5) τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικά τομέο 
της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

γ)0 3ος τομέας σε πέντε (5) τμήματα που καλύπτουν του Ψυχιατρικά τομέα, 
του Εργαστηριακά τομέα,τα διατομεακά τμήματα και τα εξωτερικά ιατρεία 
της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

2·Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή που αποτελείται απά 
α)Του Δ/υτή-Δ/υτρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,ως Πράεδρο. 
β)'Ευα (1) Προϊστάμενο τμήματος απά κάθε τομέο. 
γ)'Ευα (1) Διπλωματούχο τμήματος απά κάθε τομέα. 


2.Α£);ο6ιάτ3τε2_®2222!ί£ΗΙϋί2ϊ·ΙΕ3ϋ2Ι££ϊ 

Έχει την ευθύνη γιο τον προγρομμοτισμά προμηθειών,την φύλαξη,την 
ταξινάμηση,την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων,τον έλεγχο,την χορήγηση,την 
διανομή,την διακίνηση και διαχείρηση του Φαρμακευτικού και λοιπού υλι¬ 
κού αρμοδιύτητας τ»υ Ε.Ο.Φ.Ακάμη έχει την ευθύνη του Επιστημονικού 
ελέγχου του συνταγολογίου,της εκτέλεσης οποιασδήποτε.συνταγής που θα ζητή¬ 
σει το ιατρικά τμήμα,καθώς και του ελέγχου των προς εκτέλεση συνταγών. 

2.Α2|Λθ6ιάτ3τε2_ττ)£_Ηοσ3λευτ,ική£_Υπ3βεσ^α£_είνα^.2_ 

Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους,σύμφωνα με το διδάγματα της νοση¬ 
λευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περί¬ 
πτωση γιατρών,η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαί¬ 
δευσης στον τομέα αντά και ο προγραμματισμάς και ο έλεγχος των παρε- 
χομένων υπηρεσιών. 

^Α£]ΐοδιάτ2τε2_τ32-ί2222Ι)ί22ί£-ϊΐΙ1££2~£-£~2ϋ 

ΠβοσοΜίκού^,Φρουτίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη¬ 
ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και για την 
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ειιοτζτεία και έλεγχο του προσωπικού ύλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. φύλαξη,η 6 νανομύ»η επιδιόρθωση και η καθαριότητα 

£^ϊΰίΐ± 2 -Γ£ 2 Ηϋ 2 Ηΐ££ 2 ®Ρ®'^'*^^ζει για κάθε θέμα .που έχει σχέση με την οργά-'^ου ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του ιματισμού 
νωση της γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της· Διοίκησης Τ'·® εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων. 

και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου,την τήρηση του Γενικού πρώτο- ιβ ^Τμήμα^Τε]^ ν ικ ρύ:Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση της 
κόλλου,την διακίνηση της αλληλογραφίας και την αντιμετώπιση κάθε προ- εκτέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης,συντήρησης.ανανέωσης και 6 ιαρ- 
βλήματος για την διεκπεραίωσητου έργου του Νοσοκρμείου. κούς βελτίωσης των κτιριοκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ιδρυ- 

ϊ}ϊΰίΗ 2 _ϋΐ 22 ϊ 21 ϋΗ 25 ΐΗ <ρραντ[ 6 α για τηυ μελέτη των οικονομικών αναγκών μ«^ος Τ^α την προμέίθεια του απαραίτητου εζοπλιομοί.Καταρτίζει μελέ- 
τοϋ ΙδρύμάτόΓΗαϊ’ϊήυ ειοέγηση Υ>.α την έγκαιρη επεξεργασία ταιν προ- τες για την εκτίλεση έργων,επιβλέπει την εκτέλεσή τους και έχει την ,ρον- 

τάσεων για την κατάρτιση του προυπολογισμσί του ΙδρΟματος,τηυ πραγμα- τίδο για την ποιοτικέ, και ποοοτικ^^ παραλαβή τους.Η ευθβνη για την ομαλή 

τοποίηση των δαπανών,την εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικοί και λοιπών λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,των εγκαταστάσεων παροχής 
οποζημιώσεωντην προμήθεια,διαχείρηση και φίλαξη των ειροδίων και υλικών αερίων,των εγκαταστάοεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργέ ία-και γενικά για 
που χρειάζονται για την λειτουργία του Νοσοκομείου, την κατάρτιση- του την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.Φροντίζει για την 

συντήρηση και κανονική λειτουργία του επιστημονικοί και τεχνολογικού 
εξοπλισμοί,καθώς και των οχημάτων του Ιδρύματος.· 

ϋ 2 ^Β 5 ΰ“_ 2222 Ζ 2 £ά 5 ί£-ϊ£ϊϊ 2 ^ 2 ΐί 2 £ΐ® ευθύνη και φροντίδα της ορθολογικής 

.χρήσης του ιατρικοί επιστημονικοί εξοπλισμοί,καθώς και η οργανωμένη 

τεχνική υποστήριξή του. ·■ 

5 . 0 ι αρμοδιάτητες των υπηρεσιών,όπως καθορίζονται με τις διατάζεις του 

γου αναμονής εισαγωγής.Τηρεί βιβλίο κενών κάθε Φορά κρεββατιώυ και ενη- Μρου αυτού, ασκούνται σύμφωνα με ίσα λεπτομερώς ορίζονται με τον εσω- 

μερώνει τους αρρώστους για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον τερικί κανονισμί λειτουργίας τουΗοσοκομεΙου και εφίσου δεν έχει εκδο- 

κοτάλογο οναμονής.Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση της μερίδας «εΐ εσωτερικές κανοννσμίς λειτουργίας σύμφωνα με τις’αποφάσεις του Διοι- 

των νοσηλευομένων,την χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελ- ’<ΊτΐΗθί Συμβουλίου και τις γενικίτερες κατευθύνσεις και υποδείξεις του 

τίων παροχής υπηρεσιών.Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία ■ ϊ^ουΡΥεΓγείος,Πρίνοιος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

γι,’αυτούς.Επίσης τηρκί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής ^ 

1 

κίνησης.Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν,μετά από 

υποβολή σχετικής αίτησης. Ά ρ θ ρ ο 11 

£ΐΪ 2 ίΗ 2 .ίΐ 2 Ξ£ 2 ϊίΐ£ 2 Ανήκουν οι δραστηριίτητες που σχετίζονται με τηυ δια-, Στελέχωση Ιατρικής, Υπηρεσίας ' 


ισολογισμού και απολογισμού,την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς 
και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου,την ευθύνη για την διοιφύ- 
λαξη της περιουσίας του Ιδρύματος και την τήρησή των Οικονομικών στα¬ 
τιστικών στοιχείων. 

φροντίδα για την έκδοση εισητηρίων για την 
εισαγωγή των αρρώστων,την έκδοση των εξιτηρίων και την τήρηση καταλό- 


μόρφωση διατροφικών σχημάτων ασθενών και προσωπικού και με την πληρο¬ 


ί Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται: 


φίρηση και εκπαίδευση των νοσηλευομένων ασθενών και των ασθενών των εξω-^γιατρούς που κατέχουν θέσεις κλάδου γιατρών Β.Σ.Τ. που συνιστώντοι, 
τερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη οπί ειδική διαιτητική αγωγή.Στο τμήμα διατάξεις του άρθρου 25 .του Β.1?97/85,οτον κλάδο γιατρών 

6 ιαΐ*ιοφής εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές,οργανωτιχές,εκπαιδευτικές-Υπουργείου Υγείας,Πρίυοιας και Κοινωνικών, Ασφαλίσεων και κα- 
και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα 
από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους. 

Γ£α 4 ΐ^ατε^α 2 ^Εξωτε 2 ^κών_Ιατ£είωυ 2 Η ευθύνη και φροντίδα για την 
γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων,την υποδοχή και 
εξυπηρέτηση των προσερχομένων σ*αυτά αρρώστων.Τηρεί τα αρχεία και τα 
βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων.Ρυθμίζει τηνσείρά προσέλευσης 
. των αρρώστων; και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προουνεννόηση. 

Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν,μετά από υποβολή 
σχετικής αίτησης.ϊνημερώνει το χοινόγια τις ώρες λειτουργίας των τακ¬ 
τικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους. 
ζ)Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσ ίας: Η ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση 
στους νοσηλευομίνους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, ^ 2 ) 0 £σ(-ι,ς 

την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν ταπροβλήματα αυτό 
κατά περίπτωση και γενικά φροντίζει για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
αυτών προβλημάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της 
Πολιτείας· 

^ ε'^θύνη για την αργάνωση και-λειτουργία θέσεις 

της μηχανογράφησης,της επεξεργασίας καν τήρησης μηχανογραφικών οτάτιοτΐΗών5^«--Π5-?ϊ5ϊ5^ 
στοιχείων,της παροχής και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νο· Δύο (2) θέσεις 
οοκομείου,στο Υπουργείο Υγείας .Πρόνοιας και ^Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ' ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΐΎΧΟΛΟΓΩΝ 
στους άλλους αρμόδιους φορείς και κάθε άλλη συναφή εργασία. ^ 2 ) θέσεις 

β1Ϊ£ί£2-22£2ά2ίεά5ί2..®2ΖϊϊελΗάτων^Τ£2ν2λ4ϊίί£22®''·?.ά°ο<>''·^'«Υ “>· ύρποτηρ'-ί- δ)Απί-προσωπι,κί των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων,οε καθένα απί τους 
τητες των τεχνολίγων ιατρικών εργαρτηρίων,των τεχνολίγων χενριστών-εμφα- συνιοτώνται οι αντίοτοιχα οριζίμενες θέσεις: 

νιστών και φυσικοθεραπευτών,ίπως αυτές εξειδικεύονται στον εσωτερικέ κα- ^ 

νανισμέ λειτουργίας του Βοσακομείου. 

ά2Ε£Ζϊ£ΐ2·52ώ512£ί2£2*Ρ®''''^ κάθε θέμα που έχει σχέση με την καθα- 

ριίτητα των χώρων του Βοσοκομείου και την εποπτεία των γενικών εργασιών ^5) θέσβις 

και μεταφορών. 


τανέμονται στο Βοσοκομείο αυτί. 

β)Απί ειδικενίμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων 
γιατρ.ών,που έχουν συσταθείμε οποιοδήποτε τρέπο μίχρ,ι τη δημοσίευση της 
απέφααης αυτής ή που ουυιοτώυται σί»(ΐ<^«)να με τις διατάζεις που ισχύουν 
κάθε φορά. 

γ)Απί άλλους επιστήμονες που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο 
της Ιατρικής Υπηρεσίας τωυ παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων,σε καθένα οπί 
τους οποίους συνιστώυται οι αντίστοιχα οριζίμενες θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΑΡΚΑΚΟηοΙΟΒ 


Δύο ( 2 ) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 


ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 












ίΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


'Α ρ θ ρ 0 12 

Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται απή προσωπικό των παρακάτω κατά κα¬ 
τηγορία κλάδων,σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα ορι¬ 
ζόμενες θέσεις: 

Α/^ΤΗΓΰΡ^_ΠΕ 

ηέντε (5) θέσεις 

Εκατόυ σαράντα (140) θέσεις 

Οι πέντε (5) θέσεις του κλάδου αυτού,πληρούνται κατά τον αριθμό που δεν 
πληρούντοι, λόγω έλλειψης υποψηφίων,οι πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ 
Νοβηλευτών-τριώυ.■ 

Κ^^Σ^ΤΕ^^ΙΣΚΕΠΜ^ΤΡΙΟΝ 
Δέκα (10) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
Τριακόσιες (300) θέσεις 

ϋι εκατόν σαράντα (140) θέσεις του κλάδου αυτού,πληροΟνται κατά τον 
αριθμό που δεν πληρούνται,λόγώ έλλειψης υποψηφίων,οι εκατόν σαράντα 
(140) θέσεις του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών-τριώυ. 

Ογδόντα (60) θέσεις 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων,Βοηθών θοιλάμων, 
Μεταφορέων ασθενών,Σαβανωτών,Αποτεφρωτών. 

Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμεταν στις ειδικότητες: 

—Νοσοκόμων:Δέκα (10)_ θέσεις 

—Βοηθών θαλάμων:Είκοσι (20) θέσεις 

—Μεταφορέων ασθενών:Οκτώ (8) θέσεις 

—ϊϊχβανωτώνίΜια (1) θέση 

—Αποτεφρωτών :Μ ία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Ά ρ θ ρ ο 13 

Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας 

Η Διοικητική .Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατά 
κατηγορία κλάδων,σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα 
οριζόμενες θέσεις: 

Δέκα πέντε (16) θέσε^ 

^ωΣ_ΙΐΕ_ΔΙΑΙΤΟ^Γ^^ 

Τρεις (3) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ_ωΐΝΩΝΙΚ^_^ΙΤϋΥΡΓ^ 

Μία (1) θέση 

κλαδος_πε_πληκ^ρικης_ 

Μία (1) θέση 
^λα^ς_πε_ςτατιςτικης_ 

ώύο (2) θέσεις 

Γρείς (3) θέσεις 

) κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:Ηλεκτρολόγων-Μηχβυολόγων,Ηλεκ- 
ιρονικών-Μηχανικών,Μηχανολόγων-Μηχανικών,Νολιτικών-Μηχανικών,Αρχιτεκτόνων. 


Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες: 

—Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων:Μία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

β;κ^η^ια_τε 

ΚΛΑΔΟΣ^ΤΕ ΔΙΟΜΣΗΣ^ΝΟΣϋΚΰ^ΙΩΝ 
Τρείς (5) θέσεις 

Τρεις (3) θέσεις 

Έξι <6) θέσεις 
ΚΛΑΔϋΣ_^_ΦΥΣΙΚΟΘΕΡ^ΕΥ^ 

Τρείς (5) θέσεις 

Δέκα (10) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΒ ΡΑΔΙθΛυΓΙΑΣ-ΑΚΤρθΛΟΓΙΑΣ(^ΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΚΦΑΝΙΣΤΩΝ) 

Πέντε (5) θέσεις 
ΚΜ^Σ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ,Τ^ΦΜ?Ν 
Μία (1) θέση 

Μία (1) θέση 

^ΔΟΣ ΤΕ_ΒΐΒΛΙΟΘ^ϋΝΟΜΙΑΣ_ 

Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝυΛ0ΓΙΚΏΝ_^Α^Γ^ 

Τέσσερις (4) θέσεις 

0 κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ει6ικότητες:ΗλεΗτρανικών-Τεχνικών,Υπομηχα¬ 
νικών,Σχεδιαστών. Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού,κατανέμεται στις ει¬ 
δικότητες: 

—Ηλεκτρονικών-Τεχνικών:Μία (1) θέση 
—Υπομηχαυικών:Ι!ιίία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Γ/ΚΑΤΗΓΰΡΙΑ_^_ 

ΚΛΑ^Σ ΔΕ^ΔΐΰΙΚΗΤΙΚΰΣ-^ΓΙΣΤΙΚϋΣ__ 

Πενήντα πέντε (55) θέσεις 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητεςιΔιοικητικού-Λογιστικού,Αποθη- 
καρίων,Εισπρακτόρων.Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμεται στις 
ειδικότητες: 

—ΔιοικητίΗού-Λογιστικού :Είκοσι τρ6*5 (23) θέσεις 
—ΑποθηΗαρ£ων:άύο (2) θέσεΐί 
->^Εισπρακτόρων:Δύο (2) θέσεις 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε σορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

5ίί^2_^^_Π^ΑΣΚΕΥΑΣ^ 

Δέκα πέντε (15) θέσεις 
ΚΛ^Σ^ΔΕ^3ΈΙΡΙΣΤβΝ;ΕΜΦ^ΣΤΩΝ 

Δέκα (10) θέσεις 
ΚΛΑ^Σ_^_Μ^ΙΡΩΝ__ 

Πέντε (5) θέσεις 
■κλα^£—^-Μ?ΠΑοΓ?αφων_ 

Πέντε (5) θέσεις 

Έξι (6) θέσεις 

Τρείς (3). θέσε ις 
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55 


ΚΛΑΔΰΕ ΔΕ ΒΙΒΜϋθΗΚ^ΙΩΝ 

Μία (1) θέση 
ΚΛΑΔύΕ ΔΕ_ΤΕΧΜΙΚΟΕ 

Εαράντα (40) θέσεις 

ϋ Ηλά6ος αυτός περιλαμβάνει τις ει6ικότητες:ΗλεκτρονΐΗώυ-Τεχνιτώυ,Ηλε«τρύ- 
τεχνιτών,0 ερμαστώυ,Εργοδηγών,Σχε 6ιαστών,Ψυχτικών,Μηχανοτεχνιτώυ,ΟΓυγονο- 
ΗΟλλητών(Σιδηρουργών,Αλουμινοκατασκευαστών,Υδραυλικών,0ικοδόμων-Κτιστών, 

Ελαιοχρωματιστώυ-Υ6ροχρωματιστώυ,Ξυλουργώυ-Επιπλοποιων(Κϋπτριώυ-Ραπτριώυ- 

Γαζωτρ ιών,Κλιβανιστώυ-Αποστειρωτών-Απολλυμαυτών,Κουρεών(Οδηγών αυτοκινήτων 

και άλλες συναφείς ειδικΰτητες.Το 1/2 των Βίσεων του κλάδου αυτού καταν^- 
μεται στις ειδικότητες: 

·—Ηλεκτροτεχνΐτώυ:Τρείς (3) θέσεις 
..θςρμαστών:Δύο (2) θέσεις 
—Σχεδιαστών:Κία (1) θέση ; 

--Ψυκτικών:Μία (1) θέση 
—Μηχανοτεχνιτών:Μια (1)·θέση 
—Οξυγονοκολλητών:Μία (1) θέση 
—Σι6ηρουργών:Μία (1) θέση 
—Υδραυλικών:Δύο (2) θέσεις 
-Ελαιοχρωματιστών-Υδροχρωματιστών:Μία (1) θέση 
—Ξυλουργών-Επιπλοποιών;Μία (1) θέση 
—Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριώυ:Δύο (2) θέσεις 

—Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολλυμαντών:Δύο (2) θέσεις 
—Οδηγών αυτοκινήτων:Δύο (2) θέσεις 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Δέκα (10) θέσεις ' 

0 κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικ0τητες:Κλητήρων,θυρωρών,Βοηθών αποθη- 
καρίων(Συνοδών ανελκυστήρων,Ταξίνόμων ιματισμού. 

Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες: 

—Κλητήρων :Μία (1) θέση 
—θυρωρών:Δύο (2) θέσεις 
-Βοηθών αποθηκαρίων:Μία (1) θέση 
—Ταξινόμων ιματισμού:Μία (1) θέση 

κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
-βρηΤόφαση προκήρυξης αυτών. 

' ΚΜ^Σ_^_ΦΥΜ^-ίΜ^ΦΥ^Κ^ 

Τρείς (3) θέσεις 

Εξήντα τέσσερις (64) θέσεις 

0 κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:Καθαριστών-τριών, Πλυντών-τριών^ 
Πρεσσαδόρωυ-Σιδερωτών(Επιμέλειας κήπων,Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού 
κατανέμεται στις ειδικότητες: 

• —Καθαριστών-τριών:ΕίΗθσιπέντε (25) θέσεις 
—Πλυντών-τριών:Τρείς (3) θέσεις 
—Πρεσσα6όρων-Σι6ερωτώυ:Τρε(ς (3) θέσεις 
—Επιμέλειας κήπων:Μία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε Φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Πενήντα δύο (^2) θέσεις 

0 κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:Βοηθών μαγείρων(Τραπεζοκόμων» 
Λαντζέρηδων,Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικό¬ 
τητες; 


—Βοηθών μαγείρων:Δύο (2) θέσεις · 

—Τραπεζοκόμων:Είκοσι δύο (22) θέσεις , 

—Λαντζέρηδων :Δύο (2) θέσεις 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών. 

^ΔύΣ ΥΕ ^Γ Α^ 

Πέντε (5) θέσεις 

Μία (1) θέση Δικηγόρου 

'Α ρ θ ρ ο 14 
Προσόντα διορισμού 

1. Τα προσόντα διορισμού ποναπαιτούνται κατά κατηγορία,κλάδρ και ειδικό¬ 
τητα καθορίζονται με την Δΐ0Δ/φνη/23/42Ο5/3Ο-4-86 απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης "Καθορισμός προσόντων διορισμού" (Προσοντο- 
λόγιο-Κλαδολόγιο) (ΦΕΚ 318/Β/86). 

2. Για τις θέσεις δικηγόρων με μισθό εντολής απαιτείται επί πλέον των 
τυπικών προσόντων και άδεια άσκησης δικηγορίας στον 'Αρείο Πάγο. 

Ά ρ θ ρ ο 15 ■ 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 

Ι.Στην Ιατρική Υπηρεσία προ*ί*οταται η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 
12 του Ε.ΐ597/83*η οποία έχει μόνο επιστημονικές αρμοδιότητες.Στους 
τομείς και τα τμήματα αυτής οι Προϊστάμενοι ορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 ηΛι 4 . του άρθρου 11 του Ν.1397/83· 

2.Στο Φαρμακευτικό τμήμα προ'ίσταται υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Φαρμακοποιών. 

5 .·Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προ*ίσταται: 

α)Στη Δ/νση,υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΒ του κλάδου 
Νοσηλευτών-τριών. 

β)Στους τομείς,υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου 
Νοσηλευτών-τριών. 

ν)Στα τμήματα υπάλλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΒ του κλάδου 
Νοσηλευτών-τριών και εφόσον δεν υπάρχει υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ 
του κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό αί 
4.Στη Διοικητική Υπηρεσία προ*ίστατάι; 

α)Στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού,υπάλληλος με βαθμό α' 
της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

β)Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού,υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΕ του 
κλάδου Μηχανικών. · 

Για τις περιπτώσεις α και β αν δενυπηρετούν υπάλληλοι με βαθμό α'της 
κατηγορίας ΠΕ,προΤοτανται υπάλληλοι με βαθμό α'της κατηγορίας ΤΒ ή 
ΔΕ των αντιστοίχων κλάδων. 

,γ)Σε καθένα από τα τμήματα Προσωπικού,Γραμματείας,Κίνησης Αρρώστων και 
Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων,υπάλληλοι με βαθμό α'της κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού ή της κατηγορίας ΤΒ του κλάδου 
Διοίκησης Νοσοκομείων ή της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού -Λογι¬ 
στικού. 

6)Στο τμήμα 0ικονομικού,υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΒ του 
κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού ή της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Λογιστικής. 
ε)Στο τμήμα Τεχνικού,νπάλληλος'με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΒ του κλάδου 
Μηχανικών ή της κατηγορίας ΤΕ· του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών. 
οτ)Στο τμήμα Πληροφορικής-Οργάνωσης,υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής·. 

ζ)Στο τμήμα Διατροφής,υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας ΠΒ του κλάδου 
Διαιτολόγων. 

η)Στο τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, υπάλληλος με βαθμό α'της κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών. 
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6)Ζζο τμήμα Βιονατριχής Τεχνολογϋος,υπάλληλος με βαθμά ο'της κατηγορίας πονς.Η καθοριζόμενη κατανομή μεταξύ των ειθικοτήτων.εφαρμόζεται οταθιακά 
Ι® του κλάδου Μηχανικών ή της κατηγορίας,ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών ο™ βαθμό που κενούνται οι θέοεις μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηοη 

Εφαρμογών, των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 

ι)Στο τμήμα Ποραιτρικών Επογγελμάτων(Τεχνολόγων).υπάλληλος με βαθμό α' 2.Το προσωπικό,εκτός του ιατρικού,που υπηρετεί στο Κοσοκομείο κατά τη 
της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων ή του κλάδου Ραβιο- δημοσίευση της απόφασης αυτής,εντάσσεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 
λογίας-Ακτινολογίας ή του κλάδου Φυσικοθεραπευτών ή της κατηγορίας ΔΕ του ΤΑηρεοιαχού Συμβουλίου,στις θέσεις που συυιστώντάι με την απόφαση αυτή, 
κλάδου Παρασκευαστών ή του κλάδου Χειριστών-Εμφανιστών. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Η.Ί597/8Ϊ (ΦΕΕ 

ια)Στα αυτοτελή Γραφεία Επιστασίας παι Ιματισμού,υπάλληλος με βαθμύ'α' '*^5/Α/83) και τις διατάξεις του Ν,1376/84(ΦΕΚ 136/Α/84) όπως συμπληρώθηκαν 

της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοίκησης Νοσοκομείων ή της κατηγορίας ΔΕ άρθρο 13 του Ν.ΐ54^/β5 (ΦΕΚ 67/Α/85) και την ερμηνευτική διάταξη 

του κλάδοι Διοικητικού-Λογιστικοΰ. παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Ν.1579/65 (ΦΕΚ 217/Α/85). 

5 · 0 ι υπάλληλοι που θα προΐστανται στο Φαρμακευτικά τμήμα,στη Νοσηλευτική προσωπικά του Νοσοκομείου δεν συγκεντρώνουν τα νάμιμα 

Υπηρεσία,στη Διοικητική Υπηρεσία και τις Οργανικές Υποδιαιρέσεις αυτών, προσάνταή δεν υποβάλλουν αίτηση γιο ένταξη εξακολουθούν να υπηρετούν 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου,ορίζονται σύμφωνα ^Ρ®^*^Ρ^νές θέσεις,που συνιστωνται με απόφαση του Δ,Ε, του Νοσο,κομείουι 
με τος δ.απάξε.ς του άρθρου 9 του Ν.1586/86 "Βαθμολογική διάρθρωση των "'Γ οπουοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τυς δυα- 

θέσεων του Δημοσίου,Ν.Π.Δ,Δ, και Ο.Τ.Α, και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 37/Α/Θ6). ^ παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

κενές οργανικές θέσεις σε κάθε κλάδο,στον οποίο έχουν συσταθεί 
'Α ρ θ ρ ο 16 προσωρινές θέσεις σύμφωνα με την παράγραφο ; του παρόντος άρθρου πληρούυτου 

Ι.Στο προσωπικό που εφημερεύει πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας του, ^ β<*βμό κατά τον αριθμό που .κενούνται και καταργούνται οι προ- 

παρέχεται δωρεάν τροφή κατά το διάστημα της εργασίας του. ο<^Ρ<.^'ίζ θέσεις,εφόσον ο συνολικός αριθμός των προσωρινών θέσεων δεν υπερβαί-, 

_ „ , , . „ . υει το σύνολο των οργανικών θέσεων. 

£.£αε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μπορεί να παρέ¬ 
χεται τροφή σ όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου με καταβολή αντιτίμου που 

^ ^ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τησ Κυβεσνύσρω^ 

ισουται με· το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά ' για το ημερήσιο εφόδιο ^ ^ 

τροφής των νοσηλευομένων. 


'Α ρ θ ρ ο 17 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Ι.Κατά την πρώτη-εφαρμογή του παρόντος Οργανισμού στους κλάδους,που οι 
θέσεις κατανέμονται σε περισσότερες από μία ειδικότητες,κατατάσσονται ή 
εντάσσονται οι υπηρετούντες,κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής,υπάλ¬ 
ληλοι με τα αντίστοιχα προσόν«α,ανεξάρτητα από την κατά ειδικότητα κατανομή 


Αθήνα -ί,£-ΐ986 
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